Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze dnia 3 marca 1987 roku, zmarl nagle, w wieku 53 lat 


pik mgr Józel BIEL 


ZASTĘPCA SZEFA WUSW W KRAKOWIE, ZASŁUŻONY DZIAŁACZ PARTYJNY I SPOŁECZNY, 


BYŁY WICEPREZES GTS ,,WISLA” 


Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Medalem 30 i 40-lecia Polski Ludowej, Złotą 
Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi, regio- 
nalnymi i resortowymi. 


POGRZEB odbędzie się w sobotę, dnia 7 marca 1987 roku o godzinie 12.00 na cmentarzu Rakowickim. 


Rodzinie składamy wyrazy żalu i współczucia. 


KIEROWNICTWO I KZ PZPR WUŚW W KRAKOWIE, 
GTS „WISŁA” ORAZ WSPÓŁTOWARZYSZE SŁUŻBY 


